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20 Μαΐου 2016 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 210 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Π) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
Αριθμ. 16458/13-05-2016 

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Αντιπυρική Προστασία 
Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 34/2015 με προϋπολογισμό 
70.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
40.622,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
14.968,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου 
Πέλλας, οδός Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γω¬ 
νία, στα Γιαννιτσά, μέχρι και την 4η Ιουνίου 2016, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας στο τηλέφωνο 
2382350818 και στο ΦΑΞ 2382029033, αρμόδια υπάλ¬ 
ληλος Κουγιουμτζόγλου Ευαγγελία, τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών 
του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, 
(νννννν.άίΐΤΙ05ρθΙΐ35.9Γ). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2016, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Πέλλας, στον 2ο 
όροφο στην αίθουσα οικονομικής επιτροπής με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφο¬ 
ράς της υπηρεσίας. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες με Δασολόγους 


ή Τεχν. Δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 ΠΑΡ.3 του Π.δ. 146/1988 ή στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή εγγεγραμμένες 
στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης 
κατηγορίας και προϋπολογισμού δηλαδή για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (προϋπολογισμός 40.622,00 ευρώ) 
και για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός 
14.968,12 ευρώ) ή εγγεγραμμένες στα Μητρώα των Πε¬ 
ριφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
(προϋπολογισμός 40.622,00 ευρώ) και για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ (προϋπολογισμός 14.968,12 ευρώ). 

β. Αλλοδαπές αναγνωρισμένες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μ.Ε.ΕΠ. ή αλλοδαπές 
που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εφόσον ανήκουν στη Β' τάξη και άνω σύμφωνα με τα 
άρθρα 16 και 17 του Π.δ. 437/1981. 

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περί¬ 
πτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζε¬ 
ται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της 
κοινοπραξίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙ¬ 
ΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ευρώ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΩΝ (1.138,21 €) 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον 
αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Πέλλας. 

Γιαννιτσά, 13 Μάίου 2016 
Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 


( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 3362 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δή¬ 
μου Δράμας, διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, -μεταξύ των 
προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης- για την «Προμήθεια υλικών 
ύδρευσης και αναλωσίμων υλικών» για το έτος 2015, 
προϋπολογισμού 51.447,156 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (41.826,95€ και ΦΠΑ 9.620,020€). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΔ (19ης Μάίου 2, τηλ. 25210-38898), στις 9 του μηνός 
Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.Ώρα έναρξηςτης διαδικασί¬ 
ας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά 
με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κ.τ.λ. 
από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΔ (Ε. Δετοράκη), 
προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.00- 
13.30, στο κτίριο της ΔΕΥΑΔ, 19ης Μάίου 2,66100 Δράμα 
(τηλέφ. 25210-38898 και φαξ 25210-36390).0ι δαπάνες 
δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεων της, 
βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκειται και σε όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις. 

Δράμα, 16 Μάίου 2016 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
Αριθμ. 663 

Ι.Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, προκηρύσ¬ 
σει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (5ΕΟΙΙΚΙΤΥ) ΣΤΙΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚ- 
ΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ», με προϋ¬ 
πολογισμό 106.580,88€ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
Η υπηρεσία θα παρασχεθεί για διάστημα ενός έτους από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν 
τους όρους, να ζητήσουν πληροφορίες και να παραλά¬ 
βουν την διακήρυξη του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:00 -15:00 στα γραφεία του Δημοτικού 
ΛιμενικούΤαμείου Πάτμου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
22473 60307, Γβχ επικοινωνίας: 22470 33355, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Γεώργιος Καρακατσάνης. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην Δια- 
δικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐτιίΐΓίθυε^ον^ΐ'του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη νννννν. 
ρΓθΓηίΐΓΐθϋ5.9ον.9Γτου Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 18/05/2016 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο¬ 
ρών: Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γί¬ 
νει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και ώρα 13:00. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία είναι εγγε¬ 
γραμμένα στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές ορ¬ 
γανώσεις και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, 
τα νόμιμα προσόντα αλλά και τουλάχιστον τριετή σχετι¬ 
κή εμπειρία για την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας. 
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν την παροχή των 
υπηρεσιών και στις τρεις προαναφερθείσες λιμενικές 
εγκαταστάσεις. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων εκατόν 
τριάντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (2.131,62€) και 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, από την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής τους. 

6. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού ΛιμενικούΤαμείου 
Πάτμου. 

Πάτμος, 13 Μάίου 2016 
Ο Πρόεδρος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ 


(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

1) Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, θα διε¬ 
νεργήσει τον πιο κάτω διαγωνισμό: 

Την 30-06-2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00πμ, δη¬ 
μόσιο, ανοικτό, επαναληπτικό, ηλεκτρονικό (μέσω ΕΣΗ- 
ΔΗΣ) διαγωνισμό για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ¬ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, για ένα (1) έτος 
(21/2015), προϋπολογισμού #119.000,00# € και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30.06.2016 - 
10:00 πμ. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
24.06.2016-14:00 μ.μ. 

2) Ορίζονται για τον 8ο/2015 Ανοικτό Δημόσιο 
Διεθνή Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για 
την προμήθεια Ορθοπεδικού Υλικού, προϋπολογισμού 
#800.000,00#€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσηςτη 
χαμηλότερη τιμή, νέες ημερομηνίες ως εξής: 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14.07.2016, 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 
από 01-07-2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00 π.μ. 
έως 08-07-2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00 μ.μ. 

Πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα από 
το Γραφείο Προμηθειών, από τις 9.00 έως 14.30. 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 


(5) 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

Αριθμ. Διακ. 36/2016 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
σύμφωνα με τις υπ'αριθμ. 2/27.01.2016 0(13) και 9/26- 
04-2016 (Θ.16) αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
προκηρύσσει Ανοικτό Επαναληπτικό Τακτικό Ηλεκτρο¬ 
νικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕ- 
ΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 
προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟ¬ 
ΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣ¬ 
ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΟΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΟΡν 33141620-2). 

Ο προϋπολογισμός του υπό προμήθεια εξοπλισμού, 
ανέρχεται συνολικά σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Κληροδότημα «ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΙΟ Κ.ΓΟΥΝΑΡΗ». 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός αφορά την κάλυψη των 
αναγκών της Καρδιολογικής Κλινικήςτου Νοσοκομείου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδι- 
κτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐτιίΐΡΐθυ5.9ον.9ΐ' του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 
στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερό- 
μενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρ¬ 
θρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Οι ενδιαφερόμενοι ανάδο- 
χοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη¬ 
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-νννννν.ρΓθΐηίΐΓΐθυ5.9ον.9Γ) ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Η μερομηνία ανάρτησηςτης διακήρυξης στη διαδικτυα- 
κή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

Δευτέρα 16/05/2016 με α/α συστήματος: 23792 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προ¬ 
σφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

Παρασκευή 10/06/2016 και ώρα 12:30 μ.μ 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προ¬ 
σφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 


Δευτέρα 20/06/2016 και ώρα 17.00 μ.μ 

Ημερομηνία διενέργειας - αποσφράγισης ηλεκτρονι¬ 
κών προσφορών: 

Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 10.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της 
οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σας αξίας προ Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της προκύπτου- 
σας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐηίΐΓίθυί. 
9ον.9Γ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο του 
Νοσοκομείου νννννν.9ηί-Γΐ3ΐζίΙ<05ΐ3.9Γ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ 
έως 14.30 μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών Γκορίτσα Σο¬ 
φία τηλ. 2651-380625, 2651 -380624, θ-ιύιβΝ: 5 . 90 ΐΊΐ 53 @ 
9Πί-Γΐ3ΐΖίΙ<05Ϊ3.9Γ. 

Ιωάννινα, 16 Μάίου 2016 

Ο Διοικητής κ.α.α 
Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΑΤΑΚΗ 


( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ. Διακ. Δ04/2014 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει Ηλε¬ 
κτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές προμήθειας «Διάφορα Ανταλλακτικά» 
(αριθ. διακ. Δ04/2014) ΟΡν 34913000-0. 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: #83.711,87# € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
από την αρμόδια επιτροπή στο Τμήμα Προμηθειών του 
Γ.Ν. Σερρών. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προ¬ 
σφορών: 25 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 π.μ. 

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16.06.2016 
ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνίας Διενέργειας: 22 Ιουνίου 2016 ημέραΤε- 
τάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές 
που αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας των υπό 
προμήθεια ειδών ή στο σύνολο της ποσότητας των υπό 
προμήθεια ειδών ανά ομάδα/ομάδες. 

Προσφορές που αφορούν μέρος από το σύνολο της 
ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ή μέρος της πο¬ 
σότητας των υπό προμήθεια ειδών ανά ομάδα/ομάδες 
θα απορρίπτονται. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύ¬ 
πτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
εκτός ΦΠΑ. 

Όσοι θα προσφέρουν για ομάδα/ομάδες (συνο¬ 
λική όμως ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών) θα 
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καταθέσουν εγγυητική που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών με την 
προϋπόθεση ότι αναφέρει σε αυτή ποια ομάδα/ομάδες καλύπτει η εγγύηση συμμετοχής. 


ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

1η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥΦΠΑ 

1 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Ρ 18,5 Κ\Λ//24ν ΑΟ 

6 

83 

498 

2 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Ρ 15 Κ\Λ//24ν Α(Ζ 

6 

69 

414 

3 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Ρ 11 Κ\Λ//24ν Α6 

6 

46 

276 

4 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Ρ 7,5 Κ1Λ//24ν ΑΟ 

6 

35 

210 

5 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 3Ρ 5,5 Κ1Λ//24ν ΑΟ 

6 

26 

156 

6 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230ν/24ν Α.Ο.100 \Ν 

20 

25 

500 

7 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 3Ρ ΜΕ 
ΕΠΑΦΕΣ 1 Ν.Ω ΚΑΙ 1 Ν.Ο ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 30Α 

30 

40 

1.200 

8 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 4Α 

20 

300 

6.000 

9 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 25 
Κν3Γ/400ν/50ΗΖ 

20 

226 

4.520 

10 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 50 
Κν3Γ/400ν/50ΗΖ 

2 

455 

910 


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΒΕΙΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 24ν Α.Ο/ΩΟ 2-10 V ΡΟ 


1 

ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΒ 4Α - 5Κ 5 ππι 

15 

ΣΕΤ 


3 

ΜΟΝΟ ΚΟΡΜΟΣ 1" 

5 

217 

1.085 

4 

ΜΟΝΟ ΚΟΡΜΟΣ 1 1/4" 

5 

299 

1.495 

5 

ΜΟΝΟ ΚΟΡΜΟΣ 1 1/2 

5 

319 

1.595 

2 

ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΕΣ 5Κ 4Α - 5Κ 20 ππι 

10 

ΣΕΤ 


6 

ΜΟΝΟ ΚΟΡΜΟΣ 2" 

5 

375,5 

1.877,5 

7 

ΜΟΝΟ ΚΟΡΜΟΣ 2 1/2 

5 

759,5 

797,5 

ΣΥΝΟΛΟ 

21.534 

ΦΠΑ 23% 

4.952,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

26.486,82 


2η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥΦΠΑ 

1 

ΦΙΛΤΡΑ ρολά διαστάσεων 2 χΐ 0 γπ (20 ιη 2 ) έκαστος 
κλάσης Ο κατά ΕΝ 779 

2 

180 

360 

2 

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ κλάσης Ρ 8 κατά ΕΝ 779 διαστάσεων 
592χ592χ635 ιηιτι με 8 σάκους 

50 

50 

2.500 

3 

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ κλάσης Ρ 8 κατά ΕΝ 779 διαστάσεων 
287χ592χ635 ιπιτι με 4 σάκους 

50 

45 

2.300 

4 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Α5ΤΚ05ΕΕ II 305*305*69 

20 

35 

700 

5 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥΤΜ - ΗΟΟΩ 610*1220*125 

40 

160 

6.400 

6 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥΤΜ - ΗΟΟϋ 592*592*125 

20 

200 

4.000 

7 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Α5ΤΚ05ΕΕ II 245*545*69 

25 

40 

1.000 

8 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Α5ΤΒ05ΕΕ II 545*454*69 

20 

65 

1.300 

9 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Α5ΤΚ05ΕΕII 545*1145*69 

1 

125 

125 

ΣΥΝΟΛΟ 

18.685 

ΦΠΑ 23% 

4.297,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

22.982,55 
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3Η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΝΤΑΛ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ 3/4") ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 

50 να γίνουν 100 

40 

2.000 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.000 

ΦΠΑ23% 

460 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

2.460 


4η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1598015 

ΘΟνΕΚ 2000Ε 

1 

200,00 

200,00 

1598338 

ΘΑΡ 

1 

830,00 

830,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

1030,00 

ΦΠΑ 23% 

236,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1.266,90 


5η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 


Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΟΒ Α55Υ,ΜΡΘ860,νθΑΡΝΚ,670-0882-04-Χ 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ 5ΡΑ0ΕΕΑ05 

1 

1.742,00 

1.742,00 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΒΕΡΕ ΚΙΤ, ΕνΑΡ ΒΕ5ΕΒνθΙΒ.23θν 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Ι50ΕΕΕΤΕ 2000 

1 

882„00 

882,00 

3 

ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΕΘΑΝ 

ιτιοάθΙ 5Ε-3 

2 

110,00 

220,00 

4 

ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ 

5ΡΑΟΕΕΑΒ5 Ε0ΕΙΡ5Ε ΕΕ 

2 

150,00 

300,00 

5 

ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΚΕΝΖ 

ιτιοάθΙ ΟΑΒϋΚΙΟ 302. 

2 

150,00 

300,00 

6 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 0-ΑΒΜ 5ΙΒΕΜΟΒΙΕ ΟΟΜΡΑΟΤ 

1 

380,00 

380,00 

7 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

Ι50ΕΕΕΤΕ 02000 

4 

840,00 

3.360,00 

8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΚΑΛΥΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ) ΟΟνΕΒ 
2000Ε ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡ¬ 
ΓΕΙΟΥ 5ΙΕΜΕΝ5 5ΙΗΕΜΟΒΙΕ ΟΟΜΡΑΟΤ. 




9 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 02 ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΔΙ¬ 
ΚΟΣ 6050-0004-110. 

1 

250,00 

250,00 

10 

ΦΥΣΟΥΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

2 

730,00 

1.460,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

8.894,00 

ΦΠΑ 23% 

2.045,62 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

10.939,62 


6η ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΘΑΒΒΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 5ΕΒνΐ5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΘΑΒΒΟΤΥΠΟΥ ΑΚ2005 5/Ν: 10953,10954,10955,13070,1 3071, 21933 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

100318086 

ν-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

24 

1,63 

39,12 € 

100319008 

Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ- ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΑ 

48 

0;55 

26,40 
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Κ07994001 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

12 

1„08 

12,96 

Κ08227001 

5ΕΑΕΙΝΟ 1Λ/Α5ΗΕΒ 

12 

1,08 

12,96 

Κ11503001 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΪΝΟ 

18 

8,25 

148,50 

ΚΙ 4944001 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΠΕΤΑΣ 

12 

10,41 

124,92 

ΚΙ 65380 

ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ ΠΙΠΕΤΩΝ 

48 

12,05 

578,40 

ΚΙ 8891001 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

12 

13,72 

164,64 

Κ24092001 

ίΑΒΕί 

12 

1,63 

19,56 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.127.46 


ΕΤΗΣΙΟ 5ΕΚνΐ5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΑΒΒΟΤΥΠΟΥ ΑΚ2005 5/Ν: 8686, 8480 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

100319008 

Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ-ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΑ 

16 

0,55 

8,80 

100319009 

Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

8 

1,08 

8,64 

100319046 

Ο-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΡΟΜ 

4 

1,08 

4,32 

ΚΙ 0857001 

ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

8 

13,17 

105,36 

Κ1 1503001 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΪΝΟ 

12 

8,25 

99,00 

ΚΙ 4944001 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΠΕΤΑΣ 

4 

10,41 

41,84 

ΚΙ 65380 

ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ ΠΙΠΕΤΩΝ 

16 

12,05 

192,80 

ΚΙ 8891001 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

4 

13,72 

54,88 

Κ24092001 

ΕΑΒΕΕ 

4 

1,63 

6,52 

Ε50824001 

ΚΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

4 

0,56 

2,20 

ΣΥΝΟΛΟ 

524.16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1.651,62 

ΦΠΑ23: 

379,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

2.031,49 


7η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕ5ΤΙ\/Α 790 5/Ν ΑΜΒΕ00363 (ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3): 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1503-3856-000 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ 

8 

170 

1.360,00 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΜ 5250: 


0237-2034-700 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 0 7 

4 

250 

1 . 000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.360,00 

ΦΠΑ 23% 

542,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

2.902,80 


8Η ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ ΟΕΤΙΝΟΕ ΟΕ2612 ΩΒ-2/2111 (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

480029001 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΥΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

6 ΜΗΝΕΣ 

8 

424,00 

3.392,00 

470788801 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ 

ΑΕΡΑ ΚΛΙΒ 

250 ΚΥΚΛΟΙ 

8 

166,00 

1328,00 

582533601 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΟΗΣ ΒΕΕΕΤΕΒ 3/8" 

1 ΕΤΟΣ 

2 

106,25 

212,50 

478055001 

ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 3/8" 

1 ΕΤΟΣ 

2 

135,33 

270,66 

561429301 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΒΕΕΕΤΕΡ 

3/8" 

1-2 ΕΤΗ 

2 

514,18 

1.029,36 

740421614 

0-ΙΊΠ9 ΙθΙΐ3Γ 

1 ΕΤΟΣ 

4 

15 

60,00 

740431324 

0-ΠΠ9 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

8 

12 

96,00 

740440410 

0-ΠΠ9 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

8 

10,29 

82,32 

561025402 

ΦΛΑΝΤΖΑ 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

8 

14,00 

112,00 
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561025403 

ΦΛΑΝΤΖΑ 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

8 

18,00 

144,00 

480111571 

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

3 

57,35 

172,05 

480111592 

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

2 

76,44 

152,88 

581210701 

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ 

1 ΕΤΟΣ 

2 

257,41 

514,82 

ΣΥΝΟΛΟ 

7.566,60 

ΦΠΑ23% 

1.740,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

9.306,91 


ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ - ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΟΕΤΙΝΟΕ ΟΕ2612 ΡΚ-2/2511 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΖΩΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

480029001 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΟΥΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

6 ΜΗΝΕΣ 

4 

424,00 

1.696,00 

470788801 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ 
ΚΛΙΒ 

250 ΚΥΚΛΟΙ 

4 

166,00 

664,00 

741312260 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΟΗΣ (ΦΟΡΝΑΛΔΕΫΔΗ) 

1 ΕΤΟΣ 

1 

63,79 

63,79 

478955001 

ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 3/8" 

1 ΕΤΟΣ 

1 

135,33 

135,33 

740421614 

0-ΙΪΠ9 ΚβΙΙ3Γ 

1 ΕΤΟΣ 

2 

15 

30,00 

740431324 

0-ΙΪΠ9 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

4 

12 

48,00 

740440410 

0-ΙΪΠ9 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

4 

10,29 

41,16 

561025402 

ΦΛΑΝΤΖΑ 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

4 

14,00 

56,00 

561025403 

ΦΛΑΝΤΖΑ 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

4 

18,00 

72,00 

480111571 

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1/2" 

1 ΕΤΟΣ 

2 

57,35 

114,70 

480111592 

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3/4" 

1 ΕΤΟΣ 

1 

76,44 

76,44 

581210701 

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ 

1 ΕΤΟΣ 

1 

257,41 

257,41 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.254,83 

ΦΠΑ 23% 

748,61 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

4.003,44 


9η ΟΜΑΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΕΤΙΝΟΕ 4858 ΜΕ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΖΩΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

498906100 

ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

1 ΕΤΟΣ 

1 

368,00 

368,00 

500576700 

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 

1 ΕΤΟΣ 

1 

32,00 

32,00 

503611600 

ΚΙΤ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

1 ΕΤΟΣ 

3 

72,00 

216,00 

930830 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5X8 

1 ΕΤΟΣ 

3 

12,00 

36,00 

499766900 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1 ΕΤΟΣ 

1 

6,20 

6,20 

501867200 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΜΟΤΕΡ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ 

1 ΕΤΟΣ 

2 

48,00 

96,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

754,20 

ΦΠΑ 23% 

173,46 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

927,66 


ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΕΤΙΝΟΕ 4858 (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

503611600 

ΚΙΤ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

1 ΕΤΟΣ 

6 

72,00 

432,00 

930830 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 5X8 

1 ΕΤΟΣ 

6 

12,00 

72,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

504,00 

ΦΠΑ 23% 

115,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

619,92 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλ¬ 
λοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το 
αντικείμενο των ζητούμενων ειδών. Εταιρείες που δια¬ 
θέτουν μία από τις άδειες (αυτή της συλλογής - μεταφο¬ 
ράς ή αυτή της επεξεργασίας) ή είναι συμβεβλημένες με 
εταιρείες που διαθέτουν άδεια. 

2. Ενώσεις προμηθευτών 

3. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Τεχνικές προδιαγραφές: Διακήρυξη Δ04/2014 (ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ Γ'). 

Χρόνος ισχύς των προσφορών: τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

Τα Διάφορα Ανταλλακτικά θα παραδίδονται στο Γε¬ 
νικό Νοσοκομείο Σερρών τμηματικά σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Διάρκεια της σύμβασης: ένα έτος (1) έτος με δικαίω¬ 
μα τρίμηνης (3) μονομερούς παράτασης εκ μέρους του 
Νοσοκομείου με απόφαση ΔΙΟΙΚΗΤΗ και όχι πέραν εξα- 
ντλήσεωςτου οικονομικού αποτελέσματος. 


Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα με 
το Π.δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4152/2013. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης: 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 22 Μαρτίου 2016. 

Στον Ελληνικό Τύπο: 22 Μαρτίου 2016. 

Στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: 
22.03.2016. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 άρθρο 
46 «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύ¬ 
κεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθη¬ 
κε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη 
της διακήρυξης του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
νν.νν.νν.Γΐ05ρ5ΘΓ·9Γ. 

Σέρρες, 22 Μαρτίου 2016 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: \Λ/θί)ΐτ>35ί6ΐ·.θ1(4>6ί.αΓ 










